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Friderike Wolf 


bat in ihrem 28. Lebensjahre, nach einer ſchweren und langwierigen Krankheit mit den heiligen Sterbſakra⸗ 
menten verſehen, am 14. März 1860 um 4 Uhr Früh das Zeitliche mit dem Ewigen verwechſelt. 
Die ent 


ſeelte Hülle wird am 16. März l. J. um y Uhr Nachmittags aus dem a 
auf dem Lyczakower Friedhofe zur Erde beſt 


Ugemeinen Krankenhauſe 
attet werden, wozu die tiefbetrübte Mutter 
Freunde und Bekannte höflichſt einladet. 


ſammt Geſchwieſtern alle 
Lemberg am 15. März 1860. 


Druckerei des Stauropigianiſchen Inſtituts. 


